























岩手 県 を 「 
する 。 














1 契約 単価 





契約 金額 に は 次 の 各 号 の 経 


























(1) 複写 機 の 搬入 、 

(2) 保守 に 係る 経費 
(3) 維持 管理 に 係る 経費 
4) 

(5) 


2 複写 機 の 機種 


























疲 出 、 移 動 、 設 





複写 機 仕様 書 





費 を 含む も の と し 、 複 写 片面 1 枚 あ た り の 紳 














定 に 要する 経費 


(モノ クロ 複写 機 ) 




















消耗 品 に 係る 経費 (用 紙 代 及 び ス テー プル 人 針 代 は 隊 
ネッ トワ ー ク プリ ンタ 、 ス キャ ナ 機 能 に 係る 経費 






































Sa 





2】 























」、 落札 業者 を 「 乙 」 と し て 契約 する 複写 機 (モノ クロ 複写 機 ) に 関す る 仕様 等 は 、 次 の と お り と 








【 価 で 契約 する も の と する 。 






















































































1) 名 称 
デジ タル モノ クロ 複合 機 
(2) 機種 
複写 機 の 仕様 は 次 に 掲げ る 機能 以上 を 有する 新品 機種 (機種 ん 、B に つい て は 再生 機 も や 可 と する 。) と し 、 
各 公 所 等 に 設置 する 各 機 種 に 付加 する オプ ショ ン 機 能 等 の 有無 に つい て は 、 別 表 の と お り と する 。 
な お 、 再 生 機 と は 部 品 の 取り 替え 等 メン テ ナ ン ス を 行い 、 新 品 機 同様 の 検査 を 受け た も の で ある こと を い 
2。 
仕 様 機種 A | 機種 B | 機種 Cl 機種 D 機 種 E 
A4( 横 ) の 連続 複写 速度 | 毎 分 30 枚 以上 | 毎 分 40 枚 以上 | 毎 分 50 枚 以上 | 毎 分 60 枚 以上 | 毎 分 70 枚 以上 
最大 原稿 サイ ズ A3 

















写 サ イズ 








A 3 ( 続 / か ら 郵 便 は が き (手差し 可 ) 














装備 する こと 





























複 
自動 両面 コピ ー 機 能 
自 


動 両面 原稿 送り 機能 

















装備 する こと 





A4( 横 ) (500 枚 以 上 ) x1 段 、 











A4 ( 横 ) (1000 枚 以上 ) Xx1 段 、 











A4( 横 ) (1000 枚 以 上 ) X1 段 、A4X 
1 段 、A3 メ 1 段 以 上 装備 する こと 

















給 6 A4X1 段 、A3X1 段 以上 装備 | 44X1 段 、A3 X1 段 以 上 装備 

MM 0 A 0 和貴 の 付け 、 Mr200 
_- EE 枚 以 上 ) 装備 可能 な こと 

ソー ト 機 能 装備 する こと 

ファ クス 機能 装備 可能 な こと 

















ステ ー プ ル 機 能 






































1 箇所 (手前 、 奥 ) 及 び 2 箇所 (並行 ) が 装備 可能 な こと 





















































パン チ 機 能 2 穴 が 装備 可能 な こと 
7 機能 装備 可能 な こと 
スキ ャ ナ 機 能 装備 可能 な こと 

















メー ル 送 信 機 能 スキ ャ ン to e-mail 機能 が 装備 可能 な こと 
イン ター フェ ー ス イー サ ネ ッ ト (100BASE-TX/10BASE-T) に 対応 する こと 





対応 プロ トコ ル 


TCP/TP に 対応 する こと 














対応 OS Windows10 に 対応 する こと 
環境 対応 国際 エネ ルギー スタ ー プ ログ ラム 、 グ リー ン 購 入 法 及 び エ コマ ー ク に 適合 し て いる こと 


























セキ ュ リ ティ 要件 


1 


2 


次 の いずれ か に 該当 する こと 


① 「TIEEE Std 2600.1™ -2009, Protection Profile for Hardcopy 
Devices, Operational Environment A Version 1.0」 
② 「U. S. Government Approved Protection Profile-U.S. Government 
Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0 (IEEE 
2W -2009) 」 
③ Protection Profile for 


Std. 2600. 


①、② 又 は ③ の セキ ュ リ ティ 要件 に 
色 得 し て いる も の 
づか な い セ キュ リティ 要件 に 適合 し た IS0/ITEC 15408 
認証 を 取得 し て いる も の 。 0 


Criteria) 認証 を 


上 記 1 に 基 


(Common Cri 

















H 28 日 








ティ 要件 リス ト 」 の 





な お 、 

















※ 上 


の 一 代 前 の モデ ル が 当 
な お 、 そ の 場合 は 





記 1 及び 2 の 論証 を 取 











認証 








teria) 














得 申 青 中 の 場合 は 、 取 
証 を 取 
れ た 後 、 








得 し て いる こと を 証 
速やか ( こ 認 A 証 





ISO/IEC 15408 (Common Criteria) 
構成 要素 で も っ て の み 構 成 さ れる 場 
A NN 
満た し て いる も の と する 。 


Hardcopy Devices 





に 公表 され た 経済 産業 者 の 「 1 工 製 品 の 調達 
の 3 WC 
る セキ ュ リ ティ 上 の 償 威 に 対抗 する た め の セ キュ リティ 要件 を 全て 満た 
し て いる こと を 入 








E 明 で きる も の 








へ 
WM 





請 中 で ある こ 


待 申 




















証 を 提出 する こと 。 


明 で きる も の を 提 


1.0 以上 ) 


Version 





適合 し た ISO/IEC 15408 (Common 


F 成 30 年 2 














と を 証 











出す る こと 。 


明 で きる も の 及び 当 


お ける セキ ュ リ 
に 記載 され て い 


認証 を 取得 RNN 
認証 を 取得 し て いる 機器 と 











ズミ 
ロ 


3 1 














1 


ズミ 


所 2 台 











政 
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(2) 


(1) 


(2) 


A 


E 








ソ 


スバ 街 





ドラ イ 








ワー ク プ リン タ 、 
夫 
パソ コン の 設定 
複写 機 の ネッ 
ファ クス 機能 【 
ソフ トト 、 


及び イン スト ー/ 
ー ク 接続 ・ 
こつ いて は 、 


スキ ャ ナ 機 能 





設置 時 








レ 作業 は 
設定 は 、 別 に 昌 
に 甲 の 指 








の 職 

















ェ コ 




















員 が 行い 、 


複写 機 に 必要 な 
BE が 指示 する と ころ に より 乙 が 行う も の と する 。 


ド に 従い ファ クス の 宛先 登録 を する こと 。 


ノ 」 


= ミル EE 
EX 





選 は 、 甲 が 所 有する パソ コン に イン スト ー ル し な けれ ば な ら な い ソ フト 、 ド ライ バ 等 に つ 

































































る も の と する 。 


Y 





納入 日 時 に つい て は 、 
保守 、 維 





と 
戸 
曲 























持 






































CD-ROM に 保存 し た 状態 で 、 ネ ットワーク プリ ンタ 、 ス キャ ナ 機 能 を 装 








E は が 行 う 。 


VEC 












































甲 と 乙 が 協議 の 上 、 甲 の 指示 に よる こと 。 
業務 の 内 容 

















準備 する こと 。 

な お 、 ソ フト 、 ド ライ バ 等 は Windows10 に 対応 で きる も の と する こと 。 

また 、 イ ンス トー ル ・ 設 定 マ ニュ アル を 複写 機 の 台数 分 提出 する こと 。 

その 他 

複写 機 に 接続 する LAN ケー ブル 等 、 複 写 機 以外 に 必要 な 物品 は 各 公 所 等 が 別途 準備 する 。 
設置 場所 等 

複写 機 の 設置 場所 と 設置 機種 は 、 別 表 の と お り と する 。 

複写 機 は 、 甲 が 別に 指示 する と ころ に より 、 甲 が 指定 する 各 公 所 等 の 所 定 の 場所 に 、 と が 


HB し て いる 複写 機 の 台数 分 


設置 す 





7 


(1) 


た OO 


〇 > 


© の 








10 


(1) 


ト う 


CO 








選 が 行う 保 


する 。 (昼休み (午後 0 時 か ら 午 後 1 時 まで ) 、 県 の 機関 の 休 


























守 の 対応 時 間 は 、 月 曜日 か ら 金曜 日 


























は 、 こ の 限り で は な い 。 
































まで の 午前 8 時 30 分 か ら 午 後 5 時 15 分 まで と 
日 を 除く 。) た だ し 、 や む を 得 な い 理 











選 の 保守 員 は 、 複 写 機 が 常に 良好 に 使用 で きる 状態 を 維持 する 能力 を 有 し た 専門 の 技術 員 と す 


が ある 場合 

る 4。 
選 は 、 複 写 機 の 使 / 
と は 、 甲 の 職員 か ら 修 





は 、 保 守 等 の 実施 に 当たっ て 知り 得 た 甲 の 業務 上 の 情 境 


て は な ら な い 。 


複写 機 が 、 甲 の 責 に よら な い 事 情 に より 、 類 繁 に 政 障 が 4 





















































を 他 に 7 








本 契約 が 終了 し 、 ま た は 解除 され た 後に お いて も 同様 と する 。 


























は 、 乙 は 、 速 や か に 代 養 機 を 配置 する こと 。 






















































































上 顔 度 に 応じ 、 敢 障 が 生 じ な いよ う 必 要 に 応じ て 点検 整備 作業 を 行う こと 。 
昌 点 検 等 の 依頼 が あっ た 場合 、 概 ね 3 時 間 以 内 に 作業 を 開始 する こと 。 
選 ら し 又は 他 の 目的 に 利用 し 





























E じ 正常 な 状態 で 使用 で き な い 場合 に 






































E じ な いよ う 甲 が 指定 する 場所 





収 す る こと 。 


は 、 下 ナー カー トリ ッ ジ (トト ナー ボトル) 等 の 消耗 品 は 不足 が 
に 補充 を する こと 。 
選 は 、 甲 の 指示 に 従い 使用 済み トナ ー カ ー ト リッ ジ (トナ ー ボ トル ) を 回 
選 は 、 甲 に 設置 し た 複写 機 の 状況 を 定期 的 に 把握 し 、 異常 等 が あっ た 場合 は 速やか に その 結果 を 
甲 に 報告 する こと 。 
選 は 、 ソ フト の 更新 が あっ た 場合 等 、 甲 の 求め に 応じ て 操作 指導 する こと 。 
年 間 複写 見 込 枚 数 
年 間 複 写 見 込 枚数 1, 759, 000 枚 
各 配 置 機種 の 見 込 枚 数 は 別表 の と お り で ある 。 























設置 台数 の 変更 

















契約 期間 中 に お いて 、 甲 の 機構 改革 等 に より 新設 され る 所 
要 が 生じ 相当 な 理由 が 認め られ る 場合 は 、 甲 は あら か じ め 乙 に 通知 し 、 乙 は 甲 
する も の と する 。 








畑 
























































属 が ある 場合 及び 複写 機 の 増設 の 必 


























の 指示 に より 設置 





























契約 期間 中 に お いて 、 甲 の 機構 改革 等 に より 複写 機 を 撤去 する 必要 が 生じ た 場合 、 甲 は あら か じ 








め 乙 に 通知 し 、 














選 は これ に 応ずる も の と する 。 



































甲 の 組織 変更 に より 設置 所 





設置 する も の と する 。 





前 記 (1) か ら (3) に 係る 複写 機 の 設置 又は 搬出 の 日 


























時 は 、 各 所 





属 と 乙 が 協議 し て 


属 の 名 称 等 が 変更 と な っ た 場合 に お いて も 、 乙 は 、 複 写 機 を 継続 し て 


定め る も の と する 。 





複写 機 の 設置 場所 の 変更 に 伴う 移動 経費 に つい て は 、 別 途 協 議 す る も の と する 。 





契約 終了 に 人 
する 。 











上 う 複 写 機 の 撤去 に つい て は 、 当該 所 属 と 選 が 協議 の 上 、 搬 出 の 日 時 を 定め る も の と 








